LUDWIKA Z WOLTERÓW 


rvoro KRAUSE 


EMERYTRA, 


przezywszy lat 72, zmarła w dniu 18 Lutego 1886 r. 


Pozostali: syn, córki i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na 
exportacją zwłok z kaplicy przy szpitalu Ewangelickim przy ul. Mylnej w Ponie- 
działek to jest d. 22 b. m. o godzinie 4 po południu, na Cmentarz Ewan- 
gelicko-Augsburgski. 


Aoesozeno neuarars T. Bapu. O6epz-Hloamuifimeñcrepoma 3a N. 1019. W Drukarni „KUPIECKIEJ“ Plac Teatralny Nr. 7 (nowy 11). 


